Mer inz. ANTONI 


ZIEDZIC 


rzetelna wiedza ksztatcil, 
charakterem i przykładem wychowywał 


przeżył lat 66, zmarł dnia 30 listopada 1966 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się we czwartek dnia 15 grudnia 1966 roku 
o godz. 9'15 w kolegiacie św. Anny, na które zapraszają 


WYCHOWANKOWIE. 
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